Motor Özellikleri Hasta Yataklarında Neden Önemli 


Motor özellikleri hasta yataklarında son derece önem taşır. Bunun en önemli sebebi, hastaya rahatlık 
sunan fonksiyonlara sahip olmasıdır. Hasta yatakları alırken temel özelliğin hastaların iyileşmelerine 
olumlu katkı sunmasıdır. Hasta yataklarının hem sağlam hem de kullanışlı olması, kaliteli olmasının bir 
sonucudur. Motorlu hasta yataklarında el kumandası ile yatağın belli bölgelerinin hareketi söz 
konusudur. 


Bu sayede hasta, refakatçi yardımı olmadan yatağın belli bölgelerini rahatlıkla hareket ettirme 
şansına sahiptir. Televizyon izlerken, gazete okurken ya da yemek yerken yatağı oturur pozisyona 
getirebilir. Hastalık gibi zor bir süreçte tüm bu özellikleri yardımsız yapması, hastaya moral sunan 
özelliklerdir. Motorlu hasta yataklarının farklı açılara ayarlanması, güç kullanmadan hastanın yattığı 
yerden mümkün olur. 


Kiralık Hasta Yatakları 


Hasta yatağı fiyatları sektörde farklılıklar gösterir. Bunun en önemli sebebi, fiyat politikalarındaki 
değişkenliktir. Kalite farkı ve yatakların otomatik çalışma prensipleri de fiyatları yükselten etkenlerdir. 
İki ve üç motorlu yataklar dört motorlu hasta yataklarına nazaran daha uygun fiyatlıdır. Hareket 
özelliği sunan yataklar, manuel çalışma ilkesine sahip olan yataklara göre daha pahalıdır. Uygun 
fiyatlarla hasta yatağı temin etmek isteyenlere verilecek önerilerin başında, kiralık hasta yataklarının 
tercih edilmesi gelir. 


Kiralık hasta yatakları, belli bir kullanım süresi sonunda iade edilecek yataklardır. Yeni üretimden 
çıkmış olan hasta yataklarından en ufak bir farkı bile olmayan yataklardır. Hasta yataklarının kurulum 
ve teknik desteği, sektörde profesyonel hizmet veren firmalar tarafından verilir. Profesyonel satış 
hizmeti sunan pek çok firma kiralama hizmeti de sunar. Kurumsal firmalarda, kiralama öncesi ve 
sonrasında yatakların detaylı şekilde temizlikleri ve bakımları yapılır. 


Yaşlı Hastalar İçin Önerilen Yataklar 

Hasta yatak modelleri içerisinde yaşlı hastalar için önerilen yataklar, havalı hasta yataklarıdır. Yaşlı 
hastaların cilt yapıları son derece incedir. En ufak bir tahrişte yara açılmalarına sebep olur. Sürekli 
yatmaya bağlı olarak, bu hastalarda yatak yaralarının açılacağı bir gerçektir. Açılan yaralar, yaşa bağlı 
olarak geç kapanır. Tüm bu sağlık sorunlarını ortadan kaldıracak olan yataklar, havalı hasta 
yataklarıdır. 


Havalı hasta yatakları, yatan hastanın cildine nefes aldıracak özellikte olan yataklardır. Hasta 
yataklarının içlerinde bulunan hava boruları, yatan hastaya serinlik sunar. Serinlik sunan bu özellikler, 
hastanın cilt sağlığı için önem taşır. Hasta yatak süngerlerinde ortopedik özelliklerin olması da yatan 
hastanın iskelet sağlığı için önem taşır. Hasta yatağı alırken, yaş faktörü de önem taşıyan unsurlar 
içindedir. 


Hasta Karyolalarında Farklı Modeller 

Hasta karyolalarında farklı model içerikleri yatan hastanın tercihine göre değişim gösterir. Hasta 
yatakları için önerilen, yatan hastaya moral sunan tasarımlardır. Hasta yataklarının kişinin kendi 
yatağına benzer olması oldukça önem taşır. Kendi yatağına benzer yataklarda yatan hasta çok daha 
mutlu ve huzurlu olur. 


Mutlu olan hastalar da hastalık sürecini çok daha rahat atlatır. Şık ve görsel açıdan farklı tasarımlar, 
tüm gününü yatakta geçiren hastalar için moral sunar. Ahşap görünümlü hasta yatakları, sıcak ve 


sevimli modellerdir. Hasta yataklarında model zenginliği sunan firmalardan alışveriş yapılması 
önerilir. Bu firmalardan hasta yatağı kiralama hizmeti de alabilirsiniz. 


Dayanıklı ve Güvenli Hasta Yatakları 

Hasta yataklarında güvenli olan modellere yönelmek gerekir. Hasta yataklarını refakatçinin de rahat 
kullanması son derece önem taşır. Yatakların rahat hareket etmesi, tekerleklerin üç yüz altmış derece 
dönmesi hareket kolaylığı sunar. Hasta yataklarındaki tekerleklerin otomatik kilitlenme özelliği de 
güvenlik açısından önemlidir. Hasta yataklarının paslanmaz olması, sağlam malzemeden yapılmış 
olması uzun süre kullanım açısından tercih edilmelidir. 


